74                                          Mehrwellige Strdme.
fiir eine ganze Periode gleich Null. Die von der Stromkurve ir der Abszissenachse gebildeten positiven und negativen Fiachenstuci sind gleichgroB (s. Fig. 59 bis 61). Einen solchen Strom bezeichn man als re in en Wechselstrom.
Sind dagegen die positiven und negativen Flachenstiicke nic gleichgroB, wie in Fig. 58, so bedeutet dies, daB die in ein Richtung bewegte Elektrizitatsmenge groBer ist als die in d
anderen. Dies wird durch das Vc handensein eines Gleichstrom.es in d Stromwelle bedingt. Er ist in d Gl. 87b durch das Glied 60 darg stellt, und die in einer Periode b wegte Elektrizitatsmenge ist qo = &0 Verschiebt man in Fig. 58 die A szissenachse X — X parallel zu si selbst, bis die von der neuen Ach Fi£- 58<                      X' — X' und der Stromkurve fa
grenzten positiven und negativen Flachenstiicke gleichgroB  sind, ist der Abstand der neuen Achse von der alten.gleich &0.
Das Fehlen dieses Gliedes kennzeichnet einenreinen Wechselstroi Die durch Induklion   in  rotierenden Maschinen und in Trar formatoren erzeugten Wechselstrome sind reine Wechselstrome. Dei der InduktionsfluB W durch eine Spule ist eine periodische Furikti< der Zeit, er ist zur Zeit (t-\-T) ebenso groB wie zur Zeit t. Die in einer Windung induzierte EMK ist
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30. Ermittlimg der Amplituden der Fourierschen Reihe.
Es soil nun gezeigt werden, wie fiir eine beliebige periodisc Funktion die Koeffiizienten a-x, &0 und 1H der Reihe Gl. 87b ermitt< werden konnen, wenn das graphische Bild der Funktion gegeben i
Zur AbkiirzuKg bezeichnen wir die Abszissen mit x anstatt n o)t) die Ordinaten mit y.    Die Lange der Welle auf der Abszisse achse ist dann 2n.    Bezeichnet nun K die besondere Welle, der Koeffizienten  gesucht   sind?   und 2 die beliebigen Werte von «, multipliziere man alle Ordinaten y mit dem zugehorigen bilde den Mittelwert liber eine Periode.    Dieser ist
LKXdx.nung P5'. Im zweiten ist eine Spannung P&" zuzufiihren. Diese ist, wenn der Scheinwiderstand der iiber AB kurzgeschlossenen Briicke in bezug auf CD kurz mit zk bezeichnet wird,
